inz. HENRYK 


DUDEK 


emer. Dyrektor Robót Publicznych, b. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Robót 


Publicznych, odznaczony Orderem Komandorią Polonia Restituta oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi 


urodzony dnia 8 lipca 1878 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 17 lipca 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 

wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 20 bm. o godzinie 14-tej, 

po ezym nastąpi eksportacja zwłok do grobowca rodzinnego, na który-to 
smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 

żona i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 21 bm. o godz. 7 rano w kościele 
parafialnym św. Anny. 
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